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Model XFD11ZB Parts Price List 
A = Standard Equipment 
O= Circuit Diagram 
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Part# 


183E64-0 
263005-3 
252126-6 


852L70-5 
266429-2 
457020-9 
233025-1 
419041-9 
650689-0 
251468-5 
763241-6 
123587-6 


123868-8 
266490-9 
620555-5 
629228-7 
619410-6 
643874-2 
183E64-0 
263005-3 
252126-6 


809U04-3 
620549-0 
251314-2 
346449-3 


Description 


HOUSING SET 

RUBBER PIN 6 

HEX. LOCKING NUT M4-7 
INC. 17 

XFD11 NAME PLATE 
TAPPING SCREW 3X16 
SPEED CHANGE LEVER 
COMPRESSION SPRING 2 
F/R CHANGE LEVER 
SWITCH C3JW-2B 

- FLAT HEAD SCREW M6X22 
KEYLESS DRILL CHUCK 13 
CHANGE LEVER ASS'Y 
INC. 5 

GEAR ASSEMBLY 
TAPPING SCREW PT 2X6 
CONTROLLER 

STATOR 

ROTOR 

TERMINAL 

HOUSING SET 

RUBBER PIN 6 

HEX. LOCKING NUT M4-7 
INC. 1 

CAUTION LABEL 

LED CIRCUIT 

+ SCREW M4X12 

HOOK 


Q'ty Unit 


DDr 
vy 
co 


uu.” 7 
0000. 0 


PRPRPRPPNPROPR 


DDPPPPPWR 
UU U U U 
OO 00.0 


ロロ は ドロ 
UU 
OO 


